The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUOYANN BIG8Y, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 

04/12/2010 


Kathryn Hinman 

Assistant District Attorney, Suffolk County 
Dear ADA Hinman, 

Enclosed is the infonnation you requested in regards to Commonwealth 
Included are copies of the following; 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for samples # 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

‘^i 

4. GC/Mass Spectral analytical data for samples 

GC/MS testing was perfonned by Annie Klian (Dookhan). All other analyses were performed by 
Della Saunders If you have any questions about these materials, please call me at the number 
.below. 

L, f/ 

Sincerely, 

Annie Khan (Dookhan) 
Chemist n 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6631 
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DEPARTMENT 


DRUG RECEIPT 


BOOK # /3 9 

PAGE # / 

DESTRUCTION #_ 


Dislrict/Unit /O CO _ 

Name & Rank of Arresting Officer _ ID# / /3S^ 


DEFENDANT’S NAME 


ADDRESS 



DESCRIPTION OF ITEMS SUBMITTED 


GROSS 

QUANTITY 


CoC.ci ) /-OO 

cX- Cc» o Q ) 


6 > 

7 


CITY 

STATE 



/ 



LAB USE ONLY 


GROSS 

WEIGHT 


ANALYSIS 





ECU Control # 


BPD Form 0038 BIS-0907 (prev. 1763) 


Folk OIG_PRR_038475 
























No. Date Analyzed; \x~\ 1 

City; Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: P.O. Diana Lopez 

Amount; Subst; SUB 

No. Cont: 6 Cont: pb 

Date Rec'd; 04/03/2009 No. Analyzed; / 

Gross Wt; 7,15 Net Weight; 

# Tests; Q 

Prelim; COC^ff^C Findings; CcCC^^o^ 



No. Date Analyzed; 17.' \ ~1 - 0'^\ 

City: Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer; P.O. Diana Lopez 


Amount: Subst: SUB 

No. Cont; 7 Cont; pb 


Date Rec’d; 04/03/2009 
Gross Wt.: 6.57 


PreWm: 


No. Analyzed; / 

Net Weight; 

# Tests: ^ ^ 



Findings; CoccXv.vu 2 . 
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o 


DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE U 

No. of samples tested:_ [_ 


AGENCY 



% 



ANALYST 





Evidence Wt 


Wi 


PHYSICAL DESCRIPTION: 







Gross wt gp-^sp/ 
^^GrossWt (//|): ^ 

Pkg. 


NetWt: 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

Cobalt , 

Thiocyanate ( ) i 

Marquis_ 

Froehde's_^ 

Mecke's 


Microcrvstalllne Tests 

Gold 

Chloride 

! 

TLTA ( ) -f- 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

results COO/lW 





RESULTS 


MS 

OPERATOR 


Pin 


DATE / 


Pi'iP 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 038477 









DRUG POWDER ANALYSIS 


SAMPLE # 

No. of samples tested: 


PHYSICAL DESCRIPTION: 




PRELIMINARY TESTS 



Marquis 

Froehde's 

Mecke's 



y l^$'Wyi/VCu ANALYST 

Gross Wt L'TSS^. 

Gross Wt 




Pkg. m\ YO'PC 9 
NetWt:^;,/^^ 



GC/MS CONFIRMATORY TEST 



Revised 7/2005 

Folk OIG_PRR_038478 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687223.D 

ASD 

15 Dec 2009 13:31 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area 


Area % 


Ratio % 


^NO INTEGRATED PEAKS*** 



I 

i 


687223.D 


Mon Apr 12 11:59:33 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687224.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 15 Dec 2009 13:45 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


'Abundance Tic: 68722^.11 

3 97 

8000001 
600000i 

I 4000001 1 


200000I 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687224.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 15 Dec 2009 13:45 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


1 3.97 Ct\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687225.D 

ASD 

15 Dec 2009 13:59 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


lAbundance TIC; 687225.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


687225.D 


Mon Apr 12 11:59:42 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_038482 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Abuhaance ' . “ TIC:WZ26Xr .-. 

; 12000001 3 97 

: 10000001 

: 800000i i 

' 6000001 j 

; 4000001 [ 

ill! 

I 200000 ) ji ■ 

h;im 8 -> °_ 2 .d 6 2.50 ’ 3.00 “i-oo 1 . 4 .^ iOo' ’ 5 .bo'' 6 .b 6 6.^1 7 .bo 7 .feo 8.00 8.56 ' 9.00 aio 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687226.D 

ASD 

^^6^ 2009 14:13 

DCS 

26 

DRUGS 

RTE 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

3.975 1167627 100.00 100.00 


687226.D Mon Apr 12 11:59:46 2010 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687226.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^De^2009 14:13 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 26 

AcquisitionMe th: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

3.97 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


iAbiindance Average of 3.948 to 4.059 niln.: 687226.D (-) 




687226.D Mon Apr 12 11:59:46 2010 Page 2 


Folk OIG PRR 038484 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687227.D 
ASD 

15 Dec 2009 14:27 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


687227.D 


Mon Apr 12 11:59:49 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_038485 














Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\12 
ASD 

15 Dec 2009 14:41 


15 09\687228.D 


DCS 

28 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

-- - . - . - 

.T1C:687^:D . 

i 1200000 

3 

98 i 

5 

1000000 



800000 



600000 


i 

1 400000 



200000 

; oi 

j 

1 

: 1 

j 1 


ibo ’ 2.fe0 ‘ 3.00 ibo 4.1)6 ' 4.fe0 S.bo 5.50 6,00 6,50 7,66 7.bo 8.00 8.ho abo 9.60 | 

Ret. Time 

Area Area % Ratio % 

3.976 

1269173 100.00 100.00 


687228.D 


Mon Apr 12 11:59:53 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name : 

Operator 
Date Acquired ; 

Sample Name : 

Submitted by ; 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687228.D 

ASD 

15 Dec 2009 14:41 


DCS 

28 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


1 3.98 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


'Abundance 

I ; 

i 

80j 

I 60. 

i 

I 40 


20 


: 42 

j 

i 51 


82 

I 


Average of 3:0491o 4:0B“1 mfriV: m7226jy {-] 
182 


94 


105 


67 


122 


■ ni lj,i li/U IL Jlii 'JJi U J. ■'35144”’^ ilj i 207 222 242 260 ~|" 288 j, 

0 irr'j Vis-vij ■ I'l'T j-i-i -i i -1 j ■'•i'rj ■;-!■'!-!■(; -v i r t'I r ; r- rK r---; : ; T-r-T'-rm i r-’vrcrn it---! r^r-p-rr ; ■ Vn t t-t-t : ■ yr-i’-"! t 

^/2-> 40 50 60 70 8’0 9'0 100 110 120 1^0 140 150 160 170 180 1^0 200 210 220 230 240 260 2^0 2^0 280 2^0 360 


198 


303 


272 


I : 


Abundance 


8? 


801 


60 i 


40 i 


“ff29rCOCAIf^E“ 


182 


94 



42 


I ll • 

' !| 


; 

51 

68 j i 

i 0 


, . ili; 

:jiji, .. 

hT/Z-> 

40 

50 

60 70 8*6 90 


105 

I 


122 

I 135 152 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


--TT-i'i-i jU-Uf-pr-r 4 ^J-j , -j-r-iH'*' l-r-’ri-r-v-,. | i yH ' I'l ■ i i ■rr'’-ry-r-? ; rT-r-!--‘|-: i i ■ TT- T T-rj-r- tT'T v-i-t-i . , i-,--,-;-,-r r I i ; ^ ■:-i-r i-r-r- I U-iT-ri 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 l30 140 150 I^O^^ ^.^9J60 1d^20g_2lO 2^0 230 240 250_260_2?0 280 290 360 

687228,D Mon Apr 12 11:59:53 2010 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687229.D 

ASD 

15 Dec 2009 14:54 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


^Ahi mrloilno Tff'.* Pi 



h-ime-> 2^0 iso 3.66 3.66 4.00 ' 4.50 5.00' 5.6o 6.00' 6.56' 7.56 7.50 8.o6 ’ ’ 8.50 9.6o ' 9.5o ” ‘ | 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


I 

i 


687229.D 


Mon Apr 12 11:59:56 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 038488 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687250.D 

ASD 

15 Dec 2009 19:42 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


I 

I 


Abundance 6S7Z50.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


687250.D 


Mon Apr 12 12:00:04 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data 

File: 

File Name 

F:\Q4 

-2009\SYSTEM4\12 15 09\687251.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

15 Dec 2009 19:56 

Sample Name 

COCAINE STD 

Submitted by 
Vial Number 

51 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Abundance 

: j 

■ * 

; i 

. TfCr68725TU.: 

3)97 i 

S : 

800000^ 

j 600000; 

400000] 

1 200000! 

i = ■]■ ■. ' ‘ ! ' ^ : 

2.00 2.50 3-00 


1 

3.50 4, 

00 4.50 5.66 5.50 6.00 6.66 7.00 7.66 8.00 8.50 9,66 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.969 

896509 

100.00 

100.00 


687251.D 


Mon Apr 12 12;00:07 2010 


Page 1 
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Area Percent / liibrary Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\12 15 

09\687251.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

15 Dec 2009 19:56 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 


Vial Number 

51 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 3.97 C 

::\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 99 


iAbundance 


a? 


Av^e or3:^48 to“4.7)^9 m 


80 i 


182 


60; 


40 


20 i 


94 


1 i 

1 ^ ! 

j 42 

i 1 


51 1 i 

;i 

i 

67 ; :| 


Iri 


K-y-m 


105 

I 


122 


nl ill li.iiliii ,ii, ,i|J| iiii;! „l, ■'35 ,i|| i 207 222 242 259 | 288 i. 

V Vt ^ 1 -r j-4^ ' !■ r-r- tM -'- p f?'j I h' r-i-rT-hM-i' t j ;-iHH.ip-i | j ri--; i I i - p t . ; f-i'fr-r-r-i ; : Tj—r-i-j r;'i vK-pn-n"r ri i i } t- v; ■ryT--!-'"'- tt: i iT-n-vi'i 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260 260 270 280 290 300 


198 

I 207 222 242 259 


272 


303 i ; 


Abundance 

I I 

I 60! 

i ! 

i 

I 60! 

i i 

! 

I i 

I 40! 


a? 


94 


105 


l?29TTX5C'AINr 


182 


2oi 

42 


Mi h 



51 

68 

; :i 1 i 

Mi hi 

122 

0^, 

-.T^+r-i IVI 


i ij : ‘y 


pnfz--> 

40 5b 

60 70 

8^3 9b 100 

110 120 

687251 

.D 


Mon 

Apr 


135 


198 


214222 244 259 


272 


303 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\12_15_09\687252.D 

ASD 

15 Dec 2009 20:10 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


Abundance TSC: QST252.U 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


I 

I 


687252.D 


Mon Apr 12 12:00:10 2010 


Page 1 
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The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 

SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 



03/12/2010 


Kate Hinman 

Assistant District Attorney, Suffolk County 



Dear ADA Hinman, 


Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 
Included are copies of the following: 



1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for samples # 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 


4. 


GC/Mass Spectral analytical data for samples # 



GC/MS testing was perfoimed by Annie Khan (Dookhan). All other analyses were performed by 
Daniel Renczkowski. If you have any questions about these materials, please call me at the number 
below. 



Annie Klian (Dookhan) 
Chemist n 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6631 
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OBPARTMSNT 


DRUG RECEIPT 


BOOK#_ _Lii 
PAGE# 

DESTRUCTION #_ 


District/Unit . ^_ 

Name & Rank of Arresting Officer A _ ID#_ 


DEFENDANT'S NAME 


DESCRIPTION OF ITEMS SUBMITTED 




dQO.j4-/ rOfe 


(2/)r 




C- ^ 1‘H^ U. Cu) C/>- / /0£ 


m xTo r\ >0 


ADDRESS 



GROSS 

QUANTITY 


Solis' 




<j y/gs 




Vb 




CITY 




a; i^r7?iPA/l} 


STATE 


/T? 


/y?A 


LAB USE ONLY 


GROSS 

WEIGHT 





.QSkZ 




AIL 


To be completed by ECU personnel only 

Name and Rank of Sji^mi^^ng Officer 
Received by. 







Date 


ECU Control # 


Folk OIG PRR_038494 


RPn Fnrm noa8-RIS-0907 (nrm. 




















Date Analyzed; On-ob-O*^ 


City; Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer -g-O ryrii wh itf 
Def: 

Amount; 

No. Cont; 3 Conf: pb 



Date Rec'd: 04/06/2009 


Gross Wt; 12.53 




it; SUB 


No. Analyzed: 3 
Net Weight; 

# Tests; j ^ 


Prelim; Findings; 

(E) 


JS 


Folk_OIG_PRR_038495 




No. 


Date Analyzed:'T9€'* 




City: Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer: P.O. SYBIL WHITE 
Def: 

Amount: 

No. Cont: 4 Cent: pb 

Date Rec’d: 04/06/2009 
Gross Wt.: 6.33 




Subst: SUB 

No. Analyzed: 

Net Weight: O,'7 
# Tests: 


ODCCMJsn, 


Prelim; (2occJ^r>? 


Findings: 




No. Date Analyzed: 

City; Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: P.O. SYBIL WHITE 
Oef; 


Amount: 

No. Cont: 4 Cont: pb 

Date Rec’d: 04/06/2009 
Gross Wt.: 7.96 


SubsLSUB 

No. Analyzed: ^ 
Net WeightP. 


# Tests: o>5“b7??. 


Prelim: 


Findings: <UDcajj\a 




Date Analyzed: 


City: Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer: P.O. SYBIL WHITE 
Def: 

Amount: ^ ^ ^ 

No. Cont: Cont: pb 

Date Rec'd: 04/06/2009 
Gross Wt.: 25.67 


Prelim: • C&cck) a€ 

•3* 


Subst: SUB 
/il Q 

No. Analyzed: q | 
Net Weight:/4; 

# Tests.- 

A, 


Findings:/4’. 


a 


Folk_OIG_PRR_038498 




No. Date Analyzed: On-Ob-O*^ 

City: Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: P.O. SYBIL WHITE _ 

Def: - 

Amount: Subst: SUB 

No. Coni: 1 Cont: pb 

Date Rec'd; 04/06/2009 No. Analyzed: 

Gross Wt.; 10.99^ Net Weight: 5*. ^ ^ 

# Tests: 

Prelim; CoccC,^^ Findings: COciojij\a 

(S> 


Folk OIG PRR 033499 




No. Date Analyzed; 

City; Boston D.C.U. Police Dept. 




Officer. P.O. SYBIL WHITE _ 

Def; 

Amount: Subst'.VM 

No, Cont; 1 Cont; pb 


Date Rec'd: 04/06/2009 
Gross Wt; 6.71 r-- 

(SCO-- 3,|09 


No. Analyzed; 
Net Weight: 
# Tests: 


fWatfQ 

Findings; Pr)cr,yj^i^q 


Prelim: 





Data File C:\HPCHEM\1\DATA\002F0201, D 


Sample Name: COKE/CODEINE 


Injection Date ; 6/30/2009 10:47:13 AH 

Sample Name : COKE/CODEINE 

Acq. Operator : ASD 

Acq. Instrument : Instrument 3 

Sequence File : C:\HPCHEM\1\SEQUENCE\CBS,S 

Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\ROUTINE,M 

Last changed : 8/14/2006 6:50:48 AM by ASD 

FOR UNKNOWN SAMPLES 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


2 

Vial 2 
1 

1 pi 


pA 

350 H 

300- 

250- 

200 ■ 

150- 

100 j 

H 

50 ^ 


FI01 A, (002F0201.D) 




i 


iD 

in 




Area Percent Report 


Sorted By 
Multiplier 
Dilution 
Sample Amount 
Use Multiplier ^ 


: Signal 

: 1.0000 

1.0000 

: 1.00000 [fleeps] 

Dilution Factor vjith ISTDs 


(not used in calc.) 


Signal 1: PIDl 


Peak RetTime Type 
# [min] 


1 1.092 BB S 

2 3.841 PB 

3 4.556 PB 


Width Area Height Area 

[min] [pA*s] [pA] % 


0.0177 1.20317e5 9.89180e4 99.41588 
0.0137 351.86053 404.05170 0.29074 
0.0175 355.06387 317.56766 0,29338 


Totals : 1.21024e5 9.96396e4 

Results obtained with enhanced integrator! 


End of Report 


Instrument 3 6/30/2009 10:58:13 AM ASD 


Page 1 of 1 
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Data File C:\HPCHEM\1\DATA\003F0301.D 


Sample Name; BLANK 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 


6/30/2009 11:02:52 AM 

BLANK 

ASD 


Acq. Instrument 
Sequence File 
Method 
Last changed 


Instrument 3 

C:\HPCHEM\1\SEQUENCE\CBS.S 
C:\HPCHEM\1\METHODS\ROUTINE,M 
8/14/2006 6:50:48 AM by ASD 


FOR UNKNOWN SAMPLES 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


3 

Vial 

1 

1 pi 


3 


F1D1A, (003F0301.D) 


pA 

3aoH 

300 

250 

200 

150 ^ 

100 - 

50- 


min 


Area Percent Report 


Sorted By : 

Multiplier : 

Dilution : 

Sample Amount : 

Use Multiplier & Dilution 


Signal 
1,0000 
1.0000 
1.00000 
Factor with 


[fleeps] 
ISTDs 


(not used in calc.) 


Signal 1: FIDl A, 


Peak RetTime Type 
# [min] 

I- 

1 1.091 BB S 


Width Area Height Area 

[min] [pA^'s] [pA] % 

0.0170 1.19751e5 1.01435e5 1.000e2 


Totals : 


1.i9751e5 1.01435e5 


Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report 


Instrument 3 6/30/2009 11:13:52 AM ASD 


Page 1 of 1 
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Data File C:\HPCHEM\1\DATA\004F0401.D Sample Name: B09'^05362“2 


Injection Date ; 6/30/2009 ^:18:31 Aii Seq. Line : 4 

Sample Name : Location : Vial 4 

Acq* Operator ; ASD Inj : 1 

Acq* Instrument : Instrument 3 Inj Volume : 1 pi 

Sequence File : C:\HPCHEM\1\SEQUSNCE\CBS,S 
Method : C:\HPCHEH\1\METHODS\ROUTINE,M 

Last changed r 8/14/2006 6:50:48 AM by ASD 
FOR UNKNOWN SAMPLES 



Area Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 

Sample Amount : 1.00000 [fleeps] (not used in calc.) 
Use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width Area Height Area 

# [min] [min] [pA*s] [pA] % 


1 1.092 BB S 0.0174 i.l3606e5 9.74542e4 97.34563 

2 1.815 VV 0.0169 3097.74219 2656.59668 2.65437 

Totals ; 1.16704e5 l.OOllleS 

Results obtained with enhanced integrator! 


End of Report 


Instrument 3 6/30/2009 11:29:31 AM ASD 


Page 1 of 1 


Folk OIG_PRR_038503 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

D:\SYSTEM6\SNAPSHOT\EVALDEMO.D 
30 Jun 2009 11:50 


5 

DRUGS 

RTE 


lAburidance 

I 

^ 1e+07 

I 8000000 

i 6000000) 

! 4000000! 

! j 

j 2000000| 

i 0^ 


TIC; EVALDEMO.D 


2146 


I ■ ' • " ''• "T 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.464 

16057145 

100.00 

100.00 


EVALDEMO.D Tue oun 30 13:51:53 2009 


Page 1 


Folk OIG PRR 038504 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 


D:\SYSTEM6\SNAPSHOT\EVALDEMO.D 


30 Jun 2009 11:50 


5 

DRUGS 


Integrator 

: RTE 



Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\NIST02.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

: 0 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# , 

Qual 

1 2.46 

C:\DATABASE\NIST02.L 
Benzocaine 

Benzocaine 

Benzocaine 

000094-09-7 

000094-09-7 

000094-09-7 

96 

95 

91 


Abundance 


40 


fn/z- : 


Average of 2.411 to 2.634 mfn.: EVALDEMO.D (-) 


t 

20 

i 




65 92 

les 



! ! 

137 

1 




, ii i 106 

[ 151 

1 J 1 ttt rj-f 

, 181195210225 243 267 

VT-r-pT-vrT-p-TTvi . Ti I f , , r 

312 328 356 

-rr-|--f-Tr7TrT-T-r-rT-r7-rjTT-ri-| 

405 429 446 473 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 4QQ 420 440 460 





40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 


EVALDEMO,D 


Tue Jun 30 


13:51:54 2009 


Page 2 


Folk OIG PRR 038505 














Vjo. V)^ 


DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE « 

No. of samples tested: J3. 


AGENCvJSaSi]^ 


ANALYST 
Evidence Wt 


^1-R 

Oi< 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

(y^ OUoAVCly ^oU^>'fAMCe 

\r\ On^ ^Q> ^ 

P&sarxo^ O'^ 

cU ' •'^ O ci^^C 

cU^^r 


Gross Wl { ): 

Gross Wt ( ): 

Pkg, Wt: 
Net Wt: 


cP. <D^ ^ /^~ 

Lo f'rU < 


PRELfMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt 


hiocyanate ((4L) 



Marquis 


Froehde's 

Mecke's 


MIcrocrvstalllne Tests 


3 

3 


Gold 

Chloride_ 

TLTA(frf) 


± 

3 


OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS docCrsf^ 
DATE _ (j>’ 36 ' 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS (PoC<^,.A g 

OPERATOR As b 

DATE 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 038506 





DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# AGENCY 

No. of samples tested: ^ 



ANALYST 
Evidence Wt 


bJT^ 

OLC 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

O fTv-o Vn" "V e cXk^a v^j 

M cie^r P&'s cji'Huo 
a [arc^r c\ec.r 96. 


Gross Wt ( ) 

Gross Wt( ) 
Pkg. Wt 
Net Wt 



PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 


MIcrocrvstalline Tests 



PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS OoCcx. nd 


DATE 



GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS 


MS 

OPERATOR 




DATE 



Revised 7/2005 
Folk OIG PRR 038507 
















DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE « 

No. of samples tested; 


AGENCY Bo'S ft) n 


H 


ANALYST 

Evidence Wi 


b3l? 

nu: 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

OUonU^y' 

\n W cWc^r P&s. 


Gross Wt ( ): 

GrossWt ( ) 

Pkg. Wt 
Net Wt 




f 




n 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt 

Thiocyanate (Hf) 


Marquis 

Froehde's 

Mecke's 




Mlcroctvstalllne Tests 

(J Gold J 

I Chloride ^ 

TLTA 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS (floCLCv; f^£ 

date 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

results 

OPERATOR_ 

DATE ~7'"6?-o9 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 038508 








DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE it 



GENCY 


No. of samples tested; 





ANALYST 

Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

L31\'v p^co c! ec^i 5" v; (o5l-c^ 

iVV cL\oaU1<, \c>n€ 

OS^t^C P*G> Or\C^ 


Gross Wt ( ): 
Gross Wt ( ): 


Pkg. Wt:_ 

Net Wt: l"7. SHH (g 


PS, 




PRELIMINARY TESTS 



Soot Tests 

CP 

Cobalt ^ 

Thiocyanate! ) “T^ 1 

Ch+^ -I— 

S 

Marquis 


— 


Froehde's 

— 

— 


Mecke's_ 


- - 


:p 


Mlcrocrvstalllne Tests 


Gold 

Chloride 


: -T 

+ 

() + 



OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

results C aCcC^rsP 

DATE Cfi^30-o9 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS 
MS 

OPERATOR 
DATE 


O C(\\ A 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 038509 




DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 

No. of samples tested: 



AGENCY ANALYST^ 


Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 


\ n 6ne ci^c.r 


Gross wt { ) 

Gross wt { ) 

Pkg. Wt; 
Net Wt; 


O. S'3'7 0 


0. OSTS, 


t 


o. 




PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

C2) 

Cobalt 

Thiocyanate (H+') ’3“ 


MIcrocrvstalllne Tests 

(3) 

Gold f 

Chloride 

Marquis 


I 

< 

Froehde's ' 


OTHER TESTS 

Mecke's 


6>c (£) 




PRELIMINARY TEST RESULTS 

results 

DATE G-30-O^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS 
MS 

OPERATOR 
DATE 






Af,b 


“ 7 - 6-69 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 038510 








DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested: 


AGENCY 




ANALYST 
Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

(_> 0 Uv’V€ c\\or\ 

■S !2>t5iTCirkt^ I r\ O 


Gross Wt ( ): 


Gross Wt ( >: GSlIOc. 

: On Pfcg-WB 6. ^S67c 

Clec,C iQ, neiwi: 5", 


•lAV 


J>'^ 


-5 


PRELIMINARY TESTS 


Spot Tests 


Cobalt 


Thiocyanate ((■(+) . — 


Marquis _ 
Froehde's 
Mecke's 


MlcrocrvstalUne Tests 


Gold 

Chloride_ 

TLTA (Hi-) 



OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS (2.0Cc^\n^ 
DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS dc 


X>CcC,r<^ 


MS 

OPERATOR; 

DATE 


l\sh 




Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 038511 









Area Percent / Library Search Report 


4l< • 


Information fx'om Data File: 


File Name 

F:\Q3-2009\SYSTEM7\07 03 

09\667202.D 

Operator 

DCS 


Date Acquired 

3 Jul 2009 12:38 


Sample Name 

BLANK 


Submitted by 


A? 

Vial Number 

1 


AcquisitionMeth 

DRUGS 

X 

Integrator 

RTE 



Abundance 


1500 


TR:r6B7202.D 


1000 : 


500 


li 





t 's'! M n 


'Tri i i; 
i 1 i!'" " • ■ 


!Time--> " 2.bo' 2.50 3.00 3.50 4.00 ' 4.50 "^.bo ' 5.60' 6.bo 6,50 7,00 ' 7,b6 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 



») 1 
i. 


667202.D Wed Nov 25 14:09:48 2009 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_038512 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2009\SYSTBM7\07_03_09\6672 03.D 
DCS 

3 Jul 2009 12:51 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 




Abundance 

1200000 ; 

10000001 

eoooooi 

; eoooooj 

: 400000 ; 

^ 2000001 


48 




5.18 


Tjme--> 2.00 2.50 

_J.bo '4.^0 5,00 

5.50 6.00 

6.50 7.00 7.50 8.00 _ 8,50 _ 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.479 

1200754 

60.35 

100.00 

5.178 

788773 

39.65 

65.69 


I 


667203.D 


Wed Nov 25 14:09:52 2009 


Page 1 



Folk_OIG_PRR_038513 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667203.D 
DCS 

3 Jul 2009 12:51 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 90 
: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 4.48 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundant . 


a? 


AveTage of 05810 4.54!3Mn 


801 


60 i 


40 i 


182 


94 


105 


42 


20 = 


0- 


51 


67 


122 

,^ 114 ,- 131^40 


152 166 


198 


272 

214 223 242 259 281 


303 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


iAbun dance 


80 


60 ^ 


8? 


.#2'9T“CIXrA7NE 


182 


40 


94 


105 


20i 42 


51 


f i.;! ilS !iil4T 136 166 j 




122 


198 


214222 244 259 


272 


303 


^/z..> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


667203 ,D 


Wed Nov 25 14:09:52 2009 


Paqe 2 


* 

I 


Folk OIG PRR 038514 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

F:\Q3-2009\SYSTEM7\07 03 

09\667203.D 

Operator 

DCS 


Date Acquired 

3 Jul 2009 12:51 


Sample Name 
Submitted by 

QC MIX 


Vial Number 

3 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI, L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW T0X2.L 
C;\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality; 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


5.18 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Codeine 
Hydrocodone 


@ 000076-57-3 96 

000125-29-1 32 


Abundance 


Average of 5.1 S'?to 5.263 min.: 6672'(J3:D'(-) 




80 


601 42 


40: i 


20 i 


152 


115 


59 77 


' 6^ 


94 

: : 103 


124 

i 

j i 

i I 141 

i l/L'fto ■ 


152 


229 


214 


188 

175; I 197 

I ; i I : I. 


I ! i; 


242 


282 


m/ 2 - 
Abundance 


>-> 40 50 60 70 8b 90 100 110 120 130 140 150 160 170 l60 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 


256 270 


313 


mrzTUomne 


WPr484 


299 


80: 


60 i 


40: 


20 


59 


124 


162 


188 
' 198 


229 

214 242 


282 


I J i ■ I ^ I ;; ^ 

m/z--> 40 50 60 70 80 90 l6o 110 i:io"lib 140 150 160 1)0 180 190 200 210 2^0 230^240 250 2& 270 280 20O 30 


300 310 



\ 



i 

I 


f 


(, .... 


.... 

j 

4i- ■ 


I 

\ 






667203.D Wed Nov 25 14:09:53 2009 


Page 3 


Folk_OIG_PRR 038515 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667204.D 
DCS 

3 Jul 2009 13:03 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


i 


Abundance TIC: 6B7204.O 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


667204.D 


Wed Nov 25 14:09:56 2009 


Page 1 


«*»*■ b 
-i* I- 


i 

Folk_OIG_PRR_038516 
























Area Percent / Library Search Repoi't 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667280.D 
DCS 

4 Jul 2009 5:08 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



\ ■ 


f 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


667280.D 


Wed Nov 25 14:10:16 2009 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 038517 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667281.D 

DCS 

4 Jul 2009 5:21 

COCAINE STANDARD 

81 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
: 1400000j 
' 1200000 : 
1000000 : 
800000{ 

, 600000j 

' 4000001 

200000 : 


48 


TIU:-6672B"1.U 


LZ-r 1 !■ V-V"!.V 

Tfme--> 2.00 2.50 

3.00 ’ 3.50 4.00 ‘ ' 4^6 5.00 

5.50 

' abo 

' 6.50 7.00 7.50 ’ 8.00 ' 8.50 9,00 9.50 | 

Ret. Time 

Area 

Area 


Ratio % 

4.479 

1413620 

100 . 

00 

100.00 

i 

i 


i 


667281 .D 


Wed Nov 25 14:10:20 2009 


Page 1 


Folk DIG PRR 038518 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667281.D 

DCS 

4 Jul 2009 5:21 

COCAINE STANDARD 

81 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 ■ 

: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.48 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

i 

i 

99 1 


‘Abun dance 


80; 


60; 


40 i 

i 

I 42 

20! i 

I I 51 


82 


67 


Average or4.458 to 439D min.: e'eTm.D (-) 


182 


94 


105 


198 


272 


303 


122 

„i 1., .. Mi, 132140 .i|; ' 207 222 242 259 ■;’ 288 

-* 100 1-10 1^0 130 140 150 160 170 160 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


I’i i iij 

40 50 60 70 80 9d 


iAbundance 


8,2 


~mruocmB 


ml 


40 i 


20 ^ 


51 


182 


94 



; 105 




68 

122 

.h 135 166 

198 

!.214222 

272 

244 259 

303 


'•I# n 


667281.D 


Wed Nov 25 14:10:20 2009 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_038519 















Area Percent / Library Search Report 




Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667282.D 
DCS 

4 Jul 2009 5:34 

BLANK 
DJR 
2 

DRUGS 

RTE 


t ■ 


Atiundance 1107667282.0 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


i 




667282.D 


Wed Nov 25 14:10:23 2009 


Page l 


Folk_OIG_PRR_038520 















Area Percent / Library Search Report 


i 


Information from Data File: 

Pile Name : F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03__09\667283.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 4 Jul 2009 5:46 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Abundance ~ TfU:’6’6728J.n 

' eooooooj 


5000000 i I : 

> ^ • 

: 40000001 i| I 

i I L i 

I 3000000^ J 

! || 

; 2000000^ i: 

. i f! 

I 1000000' I 

Time-> ° 2.bo 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8 50 9.00 9 SO I 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.495 

6999160 

100.00 

100.00 



667283.D Wed Nov 25 14:10:27 2009 Page 1 


Folk OIG_PRR_038521 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q3 ■'2009\SYSTEM7\07_03_09\667283 . D 

Operator : DCS 

Date Acquired : _4 Jul 2009 5:46 

Sample Name : 

Submitted by : DJR 

Vial Number : 83 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C;\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


4.50 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


CAS# Qual 


Minimum Qua1it y; 9 0 
Minimum Quality: 90 



Folk_OIG_PRR_038522 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667284.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 4 Jul 2009 5:59 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



84 



Abundance 
; 3500000; 

' 3000000! 

: 2500000i 
2000000i 

: 1500000; 

■ 1000000; 

I 500000; 


Time-> 2.00 2.50 

3.00 3.50 4.00 4 

5.50 

6.00 

aso 7.00 7.50 8.00_ 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 


4.490 

3722166 

100 . 

00 

100.00 



.. TfC:^7284:D. “ " ' i 

4j49 

j i 

I ! 

f i • 




I 


i 



i 



667284.D 


Wed Nov 25 14:10:31 2009 


Page 1 


“TT^ 

Folk_OIG_PRR_038523 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667284.D 

DCS 


DJR 

84 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C;\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.49 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


6'67mD‘{-) 


132140 ^66 


272 

242 250 : 261 


m/z-> 4b 50 60 70 60 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


Abundance 


l?29r'COCATNF 




135 166 


214222 244 259 


'm/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 160 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


667284 .D 


Wed Nov 25 14:10:31 2009 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_038524 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667285.D 

DCS 

4 Jul 2009 6:12 


DJR 

85 

DRUGS 

RTE 


Abu nda n ce . ... U’RJ: 166728'5X5' 

I 4)49 

^ 40000001 I 

' i 

\ i 

3000000^ i 

\ 

■ 1 

2000000 : : 

i 1000000^ ^ 


lime-> 2,66 2.50 3.00 

3.50 4.00 ' 4,50 51)0 

5.50 ' 

6.00 

6.50 ' 7.60 7.50 8.00 8.50 9.00 9,50 

- 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 


4.490 

4437344 

100. 

00 

100.00 



i 

i 



667285.D Wed Nov 25 14:10:34 2009 Page 1 ; 

i 


Folk_OIG_PRR_038525 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2 009\SYSTEM7\07__03_0 9\667285.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 6:12 

Sample Name ; 

Submitted by : DJR 

Vial Number : 85 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C : \DATABASE\PMW__TOX2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 















Area Percent / Library Search Report 


t 



Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667286.D 

DCS 

4 Jul 2009 6:25 

BLANK 
DJR 
2 

DRUGS 

RTE 


AbuncJance" 
j 2500i 


20001 

1500! 

1000 ! 


500; 

frime--> 2,00 2.50 


T!C:”6B72H^6.D‘ 



3.00 3,50 4.00 5.00 ’ 5.50 6.00 ^50 7.56 7.50 8.00 8.50 



9.00 9.50 


! i! ) 


i 


I 

i 

( 

i 


I 


.««• *1 
■.ki i . 


. 

-.u ■ 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


i ■ 

I 



667286.D Wed Nov 25 14:10:38 2009 Page 1 


1 ■■ 
i 


Folk_OIG_PRR 038527 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667287.D 

Operator ; DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 87 

AcguisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^u^ 2009 6:37 


'Abuhdarice 


4j49 


TIC:"e672'87T? 


4000000! i 

i i 

; j 

3000000- ^ 


2000000I 


1000000 ' 


: 


; 0',*^ , . 

iTime-> 2.00 2.50 

3.00 3.50 4,00 ' 4?^ 5.bo 

5.50 6.00 

6.bo 7.00 " 7.56 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.490 

4920956 

100.00 

100.00 



j 


i 

j 


i 


I I 

-111 



667287.D Wed Nov 25 14:10:42 2009 Page 1 


Folk_OIG_PRR 038528“ 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 

Sample Name _ 

Submitted by : DJR 

Vial Number : 87 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


F;\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667287.D 
DCS 

4 Jul 2009 6:37 


I . 

i 4. . 


Search Libraries: C:\DATABASB\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C;\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4.49 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


60 i 


40 ^ 


2D\ 


42 


82 


Av^ge of 4A581o 4.60'6'min.: 667287.0 (-) 
182 


94 


51 


68 


105 


inn/z-> ^ 40 50 60 7b"~~8b 9b 'lOO UP iiO 130 'l40 'li^O 1 ^0 i Jo l6o' 'l0o 200 21 0 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

... g29rCOCA1i4E. 


122 

,J. 131140 

.. ........ ■ j I f I j .. J : ■ j ■; - 


152 166 


198 


303 


207216 230 242 253 


272 


288 


Abundance 


80i 


82 


182 


60 


401 


20; ^2 


51 


68 


94 


105 


122 


198 


214222 244 259 


272 


303 


40C 152 166 

; .I , ... ,.^ .. 

m/z-> 4b 50 60 7'0 sb- 90 100 110 120 130 140 l50 180 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


667287.D 


Wed Nov 25 14:10:42 2009 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_038529 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3~2009\SYSTEM7\07_03__09\667288 -D 
DCS 

4 Jul 2009 6:50 

r 

DJR 

88 

DRUGS 

RTE 


iAbundance 
i 3000000; 
1 25000001 
; 2000000 ! 
! 1600000; 
: 1000000 : 
i 5000001 


TRjieermD 


hme-> 2.66 2.50 

3.00 3,50 4.00 4,50 5.00 

. 5.5o 

' 6.00 

6^0' ' 7.00 8.00 8,50 9.00 9 30 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

4.485 

3360016 

100 . 

00 

100.00 


667288.D 


Wed Nov 25 14:10:45 2009 


Page 1 


Folk OIG PRR 038530 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data Pile: 

F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667288.D 

DCS 

4 Jul 2009 6:50 


DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


1 4.48 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundanee 


■Average of 4:458 to 4.5"6"4 min.: 667288.11 (-) 


m/z-> 40 


152 166 


207 216 230 242 258 


50 eb 70 60 90 100 lio’ 120 130 14o' lbo ibb lfb 140 ibo 260 210 220 2^0 240 250 2^0 270 280 290 300 


Abundance 




152 166 


; O'!-.-;'"! ^ : ' i ' 

hi/z-> 40 50 60 70 80 90 


214222 244 259 


ibo IIO 120 130 140 160 ' 160 ' 170 1^0 lbo 20 b 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


667288.D 


Wed Nov 25 14:10:45 2009 


Page 2 


Folk DIG PRR 038531 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667289.D 

DCS 

4 Jul 2009 7:03 


DJR 

89 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
I 3000000! 

; i 

: 25000001 
I 20000001 
: 1500000j 

i 1000000 j 

500000; 


T!me--> 2.00 2.50 

3.00 ibo 4.00 4.bo 5.00 

sMo ' ' 6.00 

6.50 ' 7.00 7,50 8.00 8.50 9,00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.485 

3147953 

100.00 

100.00 


4j48 


TIC;'6672mD 




I 


i 

i 


667289.D Wed Nov 25 14rl0;48 2009 Page 1 

.. i . 

Folk_OIG_PRR_038532 " 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667289.D 

DCS 

4 Jul 2009 7:03 


DJR 

89 

DRUGS 

RTE 


4i.. 


Search Libraries 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4.48 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80^ 


60’ 


82 


Average br4r458 to 4.569 min'667289.0“ (*) 
182 

i 


40: 


: 42 


20 : 


0 i 


51 


68 


94 


105 


hVz- 


Abundance 


li ! i 

! ! ;j 

122 

198 


J, 1351441?^ ^66 . 

! 207 

80 90 160 

1 io 120 l2o 140 150 160 170 18( 

3 190 '260 Hi 


272 

207 222 242 253 , 281 


303 


82 


~mi:uoaAmE 


801 

60^ 

40 i 

201 


42 


51 


94 


105 


182 


68 


122 


198 


272 


303 


!m/2 


Q , -.I.' .. .. 114,,:, .J35 ,yi, .1 , 214222 _ 244 259 

-> 40 50 b 70 80 90 100 lio lio lio t40"l60 160 1?o"l80 190'26o’2-io'220 25o 240 250 '280 2t0 280 290 300 


667289.D 


Wed Nov 25 14:10:49 2009 


Page 2 


Folk DIG PRR 038533 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667290.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 90 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance TIC: 66T290.O 

I • 4(49 

I 40000001 

i i 

\ 30000001 i 

■ 20000001 ? 

’ 10000001 

i 

b'ime-> 2^0 2.50 3.bo 3,50 4.bo''4.50 ' 5.bo" Tbo" ’ 6.00' 6.50 nbo"" 7,50’’8.00 8.50 9.00 9.50 


4 Jul 2009 7:15 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


i 

I 


1,884 
2.096 
4.490 


124232 2.63 2.82 

192652 4.08 4.37 

4408348 93.29 100.00 


I 



667290 .D 


Wed Nov 25 14:10:52 2009 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_038534 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667290.D 
DCS 

4 Jul 2009 7:15 


DJR 

90 

DRUGS 

RTE 


80: 


601 


40. 


201 


42 


82 


122 


181 


57 


94 






68 


62 


89^ 

. ' i i ^4 


106 


138 


166 


1.111 116 


131 


147 


m/z-> 40 45 50 66 60 66 70 75 80 66 90 95_^l 0q 105110 i jS 12^^^ 

Abundance ..l?3574:UdcalTie-M7ar^ ’R2"0" R753 . 

152 

801 

60 


40 


20 


181 


82 


122 


94 


106 


138 


166 


0 


im/z-> 40 45 50 55 60 65 70 /S 8t)' 85 'obl’o's ^ 1^5140145 160 155ibo 165 170 175 180J85 ' 

667290.D Wed Nov 25 14:10:52 2009 Page 2 


■# 1 *.) > 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Qualit\ 
Minimum Quality 

■: 90 
u 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

1.88 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
Vanillin AC 

000000-00-0 

000000-00-0 

000000-00-0 

97 -, 

43 

25 

Abundance 

.— 

Average'of T;853to 1948 minz W 

152 





! 


Folk OIG PRR 038535 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3--2009\SYSTEM7\07_03_09\667290.D 

DCS 

4 Jul 2009 7:15 


DJR 

90 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


i 




2.10 C:\DATABASE\PMW T0X2.L 



Cocaine-M 

(me thy1ecgonine) 

007143-09-1 

96 


Cocaine-M 

(methylecgonine) AC 

000000-00-0 

45 


Cocaine 


000050-36-2 

38 

lAbundance 

82 

Average 6f2.043 lo Zm min.: mjmnjf) 




80: 


60: 


40: 


20 ; 


42 


Abundance 
; -90: 

I 

i 40; 


0 - : U-i 

40 


96 


55 

50 60 

50 60 


68 

y: 77,J 

; ; ! 

i ! ! 

ji 91 M 



. r=-r4i!- 

I ■ 


112 


122 


140 


148 


156 


168 


182 


199 


70 80 

62 


90 


100 1 iO liO 130 UO 150 

W67: Cb'^Tne-M (melhylecgomrTeJ F652‘ 


160 170 180 190 200 


96 

i 




*#1* t< I 
•1^1* t. . 


201 


1 Qi. . - . 

m/z--> 40 50 


667290.D 


199 


112 


168 


140 155 182 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Wed Nov 25 14:10:53 2009 


Page 3 


Folk OIG PRR 038536 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SySTEN7\07_03_09\667290.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 7:15 

Sample Name : 

Submitted by : DJR 

Vial Number : 90 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integi'ator : RTE 



Folk OIG PRR 038537 


VD 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667291.D 

DCS 

4 Jul 2009 7:28 

BLANK 
DJR 
2 

DRUGS 

RTE 


AbuncJance 

25001 

! 2000 : 

: 1500; 

lOOOi 
: 500 i 


. TfU:mr2WiU 


■ )i[ 

iime-> ibo 2.bo 3.00 3.50 4.00 4.b0 








..y.nji, , 

W'lfh 'i/J 


5.50 e.bo 6.50 7.00 7.50 ’ 8.00 8.50 9.00 9.30 


Ret. Time 


Area 


Area % 


Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


667291.D 


Wed Nov 25 14:10:57 2009 


Page 1 




m-t* i 


i . 

i -.i. 


Folk_OIG_PRR_038538 












Area Percent / Library Search Report 


i 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667292.D 

DCS 

4 Jul 2009 7:41 


DJR 

92 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
; 1200000i 
; 1000000 ^ 

600000 
i 600000: 

^ 400000: 2,62 j 

j i I ! . 

! 2oooooi : ! 

L88 ' 3.71 

0 *“i—(—i——; ’’‘.1^,1—1— i —,— r ——i—r— t— 1 —I—'—:——T'l— t —!—|——1—1— I — t —1 —r 'T^ :—i—;—- i ~ :—!— > —1—'—r r . ^ .“1“ :. ^-■■■;■ ■ “ ' 

Time-> 2.00 2,50 3.00 3.50 4.00 4.50 5,00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 


4148 


•nc^W2S2ir 


9 50 




Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


I. 


1.879 
2.620 
3.711 
4.479 


112461 6.32 9.75 

354760 19.93 30.75 

159195 8.94 13.80 

1153610 64.81 100.00 


1.1. i, 

! 



.1; . 


I 

i 

i 

i 


667292.D Wed Nov 25 14:11:01 2009 Page 1 


t.... 


-is. 


Folk_OIG_PRR 038539 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\6S7292.D 

DCS 

4 Jul 2009 7:41 


DJR 

92 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


:\DATABASE\SLI.L 
:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
: \DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


ibrary/ID 


CAS# 


Qual 


C;\DATABASE\NIST98.L 

2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 
2H-Quinolizine-l-methanol, octahydr 010159-79-2 
Benzene, 1-(ethylthio)-4-methyl - 000622"-63-9 


'Abundance 


Average on .858 to T‘ 
1^2 


I 57 @5 ^ 106 h I '66 

Q i.._73 jj. . i, ... .J .I., _ 207 _ _ . 281 

ni/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


Abundance 


■ WgT0¥: 2-Carb‘omelboxy-8^elfiyl-8-azabicy^ 
152 


\ Oi . U , - , . . - VIt .'i ; . jV-|-.-r r, I i’ l I I i \K r- v-vt-v'T-.-■- v-r- 4-t r-r-rT-r ^ ■ I ■ . ^ r : r , ■ - ; ... . , : , -- 

h/z-> 40 50 60 70 80 90 l60 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


667292 .D 


Wed Nov 25 14:11:03 2009 


Page 2 


Folk OIG PRR 038540 


















Area Percent / Library Search Report 


I • 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667292.D 
DCS 

4 Jul 2009 7:41 


DJR 

92 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Qualitv': 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


2.62 


C:\DATABASE\NIST98.L 
Phenacetin 
Phenacetin 
Phenacetin 


000062-44-2 

000062-44-2 

000062-44-2 


Qual 


96 

96 

95 


Abundance’ 


80 


Average of'2.59Ftor64rmin;:'BB72g?.D(-) 
108 


60 


40 i 


20 ' 


0 - 


179 


43 


53 


65 

hi 73 , 


80 

|i 91 


137 


120 


150 162 


207 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 l6o 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 

Abundance. 


'#Tf9809:l^henacetin 

1p8 


80 


60 


40; 


20 - 


179 


137 


43 


80 


15 


27 


53 


0 


37 


63 


i.69 


91 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 


10 100 1^0 


ill 


150 163 


120 160 140 150 160 170 180 190 200 210, 


667292.D 


Wed Nov 25 14:11:05 2009 


Page 3 
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Folk_OIG_PRR_038541 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667292.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^4Jrul 2009 7:41 

Sample Name : 

Submitted by : DJR 

Vial Number : 92 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 


File Name : 

F:\Q3-2009\SYSTEM7\07 03 

09\667292 .D 

Operator : 

DCS 


Date Acquired : 

4 Jul 2009 7:41 


Sample Name : 



Submitted by : 

DJR 


Vial Number : 

92 


AcquisitionMeth: 

DRUGS 


Integr’ator : 

RTE 


Search Libraries; 

: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality; 90 

PK# RT Library/ID 

CAS# Qual 


4.48 


Abundance’ 


80 


60 
40 ; 

20 - 


42 


51 


C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


82 


Average of To 4.559 min“6B72^XD (-) 


182 


94 


105 


67 


122 




138 




198 

222 


272 

244 253 288 


303 


40 50 60 7‘0 80 90 100 110 120 l5b l4o 150 180 170 ibo^lbo 200 210 2^0 230 240 250 260 270 280 290 300 


Abundance 


80 


8 ? 


lT2’9rCO"CATRF' 


182 


60 


40: 


20 


94 


42 


105 


51 


68 


122 




135 


198 


214222 244 259 


272 


303 


m!z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 l60 170 180 190 200 2-|0 220 2 O 0 240 250 260 270 280 290 300 


667292.D 


Wed Nov 25 14:11:07 2001 


Page 5 


Folk OIG PRR 038543 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667293.D 
DCS 

4 Jul 2009 7:53 


DJR 

93 

DRUGS 

RTE 



2000000 


1500000 

1000000 

500000 


2.28 

i 


4j48 


TIC: 667293.D 


3.71 


0 -■ 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3,50 4.00 4.50 5.0O 5.50 6,00 6,50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9 50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.282 
3.711 
4.484 


1099748 

139985 

2277034 


31.27 
3.98 
64.75 


48.30 
6.15 
100.00 



-■Mf »i 





667293.D 


Wed Nov 25 14:11:10 2009 


Page 1 


.*|k |r 


Folk OIG PRR 038544 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Q3-2009\SYSTEM7\07 03 

09\667293-D 


Operator 

DCS 



Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 

^^l^20M 7 : 53 

DJR 



Vial Number 

93 



AcquisitionMeth 

DRUGS 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality 

•; 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 

: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 2.28 C:\DATABASE\PMW TOX2.L 




Benzocaine 

@ 000094-09-7 

95 


Bezafibrate -C02 

000000-00-0 

9 


Salicylamide 

@ 000065-45-2 

5 


Abundance 


i 


Average bfY2601o‘2:3Wmia 

120 


80 


60 


40 ; 


20 


65 


92 


.J ,. 74 ^81 ._ I .j 


104 


108 


105 


137 


131 


146 


150 


40 45 50 55 50 65 7'o /5 80 85 9b 95 jbo 105 110 115_1^0 125 130 135 140 145 150 155 160 105 170 


Abundance 


#f457: Benzocaine 


@■■^670 

1?0 


80 


60 


40^ 


20 


0 


65 


92 


108 


1G5 


137 


132 


150 


mlz-> 40 45 50 55 60 65 7b 75 80 85 90 95 lOo 105 110 115 120 125 l0o 135 140 145 150 155 160 1G5 170 


667293.D Wed Nov 25 14:11:11 2009 Page 2 


! 
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Folk OIG_PRR_038545 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Filename : F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667293.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 93 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator ; RTE 


Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality 

■: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 

■ : 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 3.71 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 

1 

Imidazo[2,l-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 

1 . 

Imidazo[2,l-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

97 

1 . 4 : 


4 Jul 2009 7:53 


ISbundance 


148 


I 80 

i 

j 60 

I 

j ■ 40 

20 ' 

i o' 

rn/z-> 

Abundance 

80 


45 


51 


73 


63 


67 ; 


101 



121 

89 

i 


127 

! 

^‘81 J;! 9 rJ 

I i 

li'-IOS ^ 

J. 135 14 ;^ 


204 


176 


189 


40 50 ' 60 70 8'0 90 'lOO 'lio 120 130 ' Uo 150 160 170 180 1^0 200 


#T2"03"6U: Widazd[2,1 -bjthiazote, "2",3.5.6“4erratiyd ro“'6-phenyl - 

148 


204 


60 


40: 


20 


73 




0 - 


45 51 


63 


40 50 60 70 80 


101 


121 

89 ; , 'I : 176 

10 811 4- j, ;2,^,■',35 141, ; . 154 160 169 ; 186 

90 ’ lio lio 1:^0 lio iio i5o i60 i70 leo i9o 200 


667293.D 


Wed Nov 25 14:11:13 2009 


Page 3 


i 

j 


i 


.... i 


I 

1 

i 


Folk OIG PRR 038546 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667293.D 

DCS 

4 Jul 2009 7:53 


DJR 

93 


Search Libraries 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum. Quality : 90 


CAS# Qual 


4.48 


C;\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


80 


82 


Average Of 4.4'58' to . r (-) 

182 


60 


40 


20 


94 

; 


42 


51 


68 


0 


105 


122 


198 


207215 230 242 260 


272 


303 


^33 152 166 

40 50 60 70 ab 'ob i6b 110 120 '130 ub 150 ieo iro^iao ibo ’abb aib 220 abo 240 250 260 270 280 29c 300 


288 


Abundance 

! 80^ 

i 

I 

60- 

i 

i 

i 40; 

i 

i 

i 20 


82 


.#29rCOC7^NE 


182 


94 


105 


42 


51 


68 


122 


4b 60 60 70 ab 90 ibo 1 lo 120 130 i4o ibo leb 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


135 


198 


214222 244 259 


272 


303 


667293 .D 


Wed Nov 25 14:11:14 2009 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_038547 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03__09\667294.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 94 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


4Ju^20^ 8 : 06 

DJR 


Abundance . ..... TFC: ■6B729'4.D' 

i 3500000 4j48 

i 3000000 


i 2500000 j 

j 2000000 I 

i 1500000 j 

! 1000000: 

! 500000: i 

i . . . j.^ __ ... 

frime-> 2,00 2,50^ 3,00 i 5.00 ~Tso 6.00 ‘ 6,50' ' 7.bQ Tso 8.00 8.50 9.00 9,50 


J-.. 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


1.890 
2.626 
3.717 
4.485 


109652 

153017 

152605 

3314001 


2.94 
4.10 
4.09 
88.86 


3.31 
4.62 
4.60 
100.00 


I 

i 

i 


•Mi' • 

i. 


1 


i 

\ 

t 


667294.D 


Wed MOV 25 14:11:17 2009 


Page 1 


-* .. 

Folk OIG PRR_038548 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3~2009\SYSTEM7\07_03__09\667294 .D 
DCS 

4 Jul 2009 8:06 

JR 
94 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C 


\DATABASE\SLI.L 
\DATABASE\PMW_T0X2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality; 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


lAbundance 


1.89 C:\DATABASE\NIST98.L 

2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 

3.5- Dimethoxyphenethyfamine 003213-28-3 

2.6- Dimethoxytoluene 005673-07-4 

Average of 1 ;8‘6^ to 2:02'2 min:: ‘6672'9‘4.n 


61 57 


96 102 


131: ! 


:m/z-> 35 4b 45 5b 55 60 65 7'0 75 30 8‘5 90 95 Ib0lb51i0 115120 1^6130135140 145150155160165170 175 180 185 


'Abundance 


W8106: 2'-Carbbme1bbxy-8-'melhyr8-azabicycl6{3.ZTlbcf^^^^ 


f 20 


99 106 


ri-ir.' i - t : |f r vT 


m/z-> 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125130135140 146150 155160166 170175 180 185 


667294 .D 


Wed Nov 25 14:11:18 2009 


Page 2 


Folk OIG PRR 038549 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Marne : F;\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667294.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 94 

AcquisitionMe t h: DRUGS 
Integrator : RTE 


4 Jul 2009 


8 ; 06 


DJR 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


2,63 C:\DATABASE\NIST98.L 

Phenacetin 
Phenacetin 
Phenacetin 


000062-44-2 98 
000062-44-2 96 
000062-44-2 95 


iAbundance 


Averap bflTBOb T6^:6gF min 
108 


80. 


60, 


179 


40- 


20 


43 

i 53 


137 


80 


65 


i 0- 



.riy-,., ::]L 

.li. 

, 73 


|m/z-> 10 

20 

30 

O 

O 

6b 

70 

80 

'Abundance 



.• ... 

. 

. 

. 

80 







60 

j 







1 40 










43 




20: 






80 




53 



; ! 

! 


27 

: ;i 

63 


!; 

I 0: . 


, . . i i : . 

37^..:, , . .I], 

. 

... 

: I 

jm/z--> 10 

20 

30 

40 50 

60 

70 

80 

667294.D 



Wed 

Nov 

25 

14 


91 


122 


150 164 


#1 19'809: PRenacetin 
108 


179 


137 


91 


..ili .115 


150 163 


Page 3 




.Min, II 

i i 


Folk OIG_PRR_038550 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667294.D 
DCS 

4 Jul 2009 8:06 


DJR 

94 

DRUGS 

RTE 


I 4.. 


Search Libraries; 


C;\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality 


90 


Minimum Quality: 90 


'Abundance 

80- 

60: 

40. 

20 ’ 


■ Average bra6gD“ to 3.82J mm.; ^294.0' (-) 
148 


204 


73 


101 


121 


51 


I 

42 


63 

! 

i ' j : 

: 0 


j;]; 



^/z-> 

40 

50 

60 

70 ^0 90 

[Abundance 

i 


. 


•...-. 

80- 





I 60' 





I 40 

I 




73 

20i 




i : 89 

I O' 


51 

63 

'!J81 - 

. ^ . ,j.. 


i Or+4'. 


hi/z-> 

40 

50 

60 

7'0 80 9’0 


i’ilOO 1131 

.-r..■■I-M.i'i-Wi- . 




176 


261 


W2636(yrirn53azdf2ri4j])hiazble, 2X5^tetrah'^b-6-pheny(-“ 
148 204 


101 


127 


109 


117! 


.135 . h, 156 


176 


40 50 60 70 80 9b lOO' 'lio 120' 130 140 15Q iOO 170 'l80 ibo 200 2io' 220 2:!l0 240 250 260 270 280 

Page 4 


186 


667294 .D 


Wed Nov 25 14:11:19 2009 


PK# 

RT Library/ID 


CAS# 

Qual ' 

3 

3.72 C;\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6“tet 

006649-23-6 

97 .i 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 1 


u. 


I 

Folk OIG_PRR_038551 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667294.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^4Ju^2009 8:06 

Sample Name : 

Submitted by : DJR 

Vial Number : 94 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


‘ 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4.48 C:\DATABASE\SLI,L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 = 


60 


40 


20 ' 


42 


: 51 

0^ --t:.- 


82 


Average of 4:^5Blo 4M9 rhm.y667^03TT 
182 


94 


105 


68 i i 


122 




138 


152 166 


198 


303 


272 

207 222230 242 258 281 


h/z--> 40 50 _6b 7b 80 9’0 lOO 110 120 130 140 150 160_1_t0 180 lb0 200 210 220 230 240 250 2^0 270 280 29C 300 

Abund^ce .. 

82 


80^ 


60 


182 


40: 


94 


105 


20: 

42 



; |: i I ; 



51 

68 

• c i 

0- 


. 


^ - .. ;Jli 


40_ 

50 

60 70 

8b 90 100 

94 

.D 



Wed 


122 


135 


198 


214222 244 259 


272 


303 


Wed Nov 25 14:11:19 2009 


Page 5 


. ... .. 


Folk OIG PRR 038552 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

Pile Name : P:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03__09\667295.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 95 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


'Abundance.TIC; 66729'5.cr 

i 4(48 

; 3000000 I 

' 2500000 I 

: ) 

• 2000000 5 

i 1500000 ■ 

; i 

1000000 

i . i: 

j 500000; 


irime‘-> 2,00 2.50 

3.bo 3.50 ' 4.00 4.50 5.00 

s.bo abb 

’ 6.50 ' 7.66 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.484 

2995428 

100.00 

100.00 


4 Jul 2009 


8 :19 


D JR. 


I 

! 

I 


667295.D 


Wed Nov 25 14:11:23 2009 


Page 1 


■-i* k; 


Folk_OIG_PRR_038553 













Area Percent / Library Search Report 




Information from Data File 


File Name 
Operator 

Date Acquired _ 

Sample Name ; 

Submitted by : DJR 

Vial Number : 95 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


P:\Q3-2009\SySTEM7\07_03_09\667295.D 

DCS 

4 Jul 2009 8:19 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


4.48 


C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 


Qual 


99 


'Abundance 


80^ 


B.2 


AveT^geor4:4581o 4:564^ 
182 


60 


40 


20 


94 


105 


42 


51 


68 


122 


198 


303 


! 0 
bn/z-> 40 


: 207216 230 242 258 


272 


■■■•. i'-i-M-'t'i-i ; ..... ....J ihlilu.j ^ , ■ j ^ ...! ■ ■ ■ . • ■ • i . 

50 60 70 80 90 100 liO 120 130 140 I 6 O I 6 O 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


281 


.Abundance’ 


80: 


82 




182 


60 


40 


94 


105 


20 42 


51 


O’- 1 '. 


68 


h: i 


122 




135 166 

,,!,^, y,, 


198 


214222 244 259 


272 


303 


)r)/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2S0 300 


667295 .D 


Wed Nov 25 14:11:23 2009 


Page 2 






Folk_OIG_PRR_038554 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\667296.D 

DCS 

4 Jul 2009 8:32 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


'Abundance' 
, 2500 

2000 

1500 

; 1000 

i 500 


. ^\c:'m72m:u 





1 J'lihi 


0 '.. 


hfne-> 2,00 2.60 3.00 3.^0 ' 4.00 ' 4,^0 ' ’ 5 , 00 "" ’ 6.00 ’ ’ ^50 7.00 ’ 7,50 ' 8.00 8,50 ' 9 , 0 o 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 



i 

I 

i 



667296.D Wed Nov 25 14:11:32 2009 


Page 1 


Folk OIG_PRR_038555 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q 3 - 2009 \SySTEM 7 \ 07 _ 03 _ 09 \ 667297 .D 

DCS 

4 Jul 2009 8:44 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
i 2500 


TrC:^672g7.n 



l : i. 


k hi,: 


ji'i if II r'iiih 


ii\ 


lrime-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.^0 5.00 5.50' aOO ' ^ ^6 7.6o ‘ 7,50 8.00 ' 8.50 9.00 9,50 


Ret. Time 


Area 


Area 


Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


667297.D 


Wed Nov 25 14:11:35 2009 


Page 1 




Folk_OIG_PRR_038556 














Area Percent / Library Search Report 


\ 

[ 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2009\SYSTEM7\07 03 09\667298.D 

Operator 

DCS 


Date Acquired 

4 Jul 2009 8:57 

Sample Name 

COCAINE STANDARD 

Submitted by 
Vial Number 

98 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Abundance 

. . 

. TIC: 6872^8.0'.... .- 


4 

48 

; 1400000 

; 1200000 

1 1000000 

800000 

; 800000: 

1 400000: 

j 200000^ 

’ 0^ . ... , .. 



2.00 2.50 3.00 

3.50 4.00 4.b6 5.00 5.50 6.00 6.50 7.6o 7.M 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area Area % Ratio % 

4,479 

1387595 100.00 100.00 



I 


I 

i 

I 

1 


667298.D 


Wed Nov 25 14:11:38 2009 


Page 1 | 

Folk OIG PRR_038557 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2009\SYSTEM7\07_03__09\667298 .D 
DCS 

4 Jul 2009 8:57 

COCAINE STANDARD 

98 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C : \DATABASE\PiyiW TOX2 . L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Qualit\ 
Minimum Qualit’, 

; 90 
; 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4,48 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

Abundance 

i 


Average ^4.45Eto 4TE64Tnin.r 66729870 (-) 



; 80i 


i 182 




i ... 


60 


40 


20 


94 


105 


42 


51 


67 


122 


U":,, ,140 166 


198 


207 222 


272 

242 260 288 


303 


I 0- .LL h. , ^ ' ■ ■ : ■ ■■-.u i-. -, ■ . 

m/z^-> 40 50 60 70 80 90 100 liO 120 130 140 150 160 170 180 l90 20O 2i0 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


Abundance 


80 


8p 


1^29:T:OOTfvlE 


182 


60 


40 


94 


105 


20: 42 
! 51 

0 - ■ 


68 


122 




Uii^ ihJ,114: 


Snn/z-> 40 50 60 70 80 90 


) 100 110 12C 


136 166 


198 


272 


303 


..., .^ ,214222 ^ 244 259.. 

120 130 140 150 160 itO 180 190 200 2io 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


667298 .D 


Wed Nov 25 14:11:38 2009 


Page 2 


- 


Folk_OIG_PRR_038558 


















Area Percent / Library Search Report 


--—--j 

Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03__09\667200.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Nuniber ; 10 0 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator ; RTE 


4 Jul 20 09 9:22 

DJR 


Abundance 

I 2000000- 


4}48 


TTC:W200:D“ 


j 

' 1500000 


1000000 


! 500000i ] 

I ; J 

j pi. ' . ' ' .... ^ ^ ^ _______ ^ ^ ^ 

hme::> 2.00 2^0 4,^o'^ 5.00 ^5.^6 &5 o aso rpy 7.50 8.00 8.50^ 9.00 9.r)0 


t 

i 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


4.485 2111923 100.00 100.00 


i 


j 



I 


667200.D Wed Nov 25 14:20:18 2009 Page 1 j-- 

1 

Folk OIG_PRR_038559 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data Pile: 

1 

File Name 

P:\Q3-2009\SYSTEM7\07 03 

09\667200.D 

Operator : 

DCS 


Date Acquired : 

4 Jul 2009 9:22 


Sample Name : 



Submitted by : 

DJR 

j 

Vial Number : 

100 


AcquisitionMeth; 

DRUGS 

i 

Integrator : 

RTE 

( 

i 

i 

Search Libraries: 

C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

Minimum Quality: 90 

PK# RT Library/ID 

CAS# Qual 1 


1 4.48 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


lAbundarice 


80 ^ 




Average of 4,45B'foT59Cnfi^^ {-) 


182 


60; 


40' 


94 


: 42 
20^ i 


! 105 


51 




68 


122 


135 


152 166 


198 

^ 207 222 242 259 


272 


303 


288 


Wz-->. 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2 '-j0 300 


Abundance 


80 


82 


1?29: COCAINE 


182 


60 


40' 


94 


105 


20 ; 


42 


51 


68 


122 




135 


198 


272 


303 


^ ^ ^42^ 244 259 , 


40 50 60 70 80 90 160 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


667200.D 


Wed Nov 25 14:20:18 2009 


Page 2 


Folk_01G_PRR_038560 















Area Per-cent / Library Search Report 


i 


Information f^rom Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\663258.D 

DCS 

4 Jul 2009 20:35 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


Abundance . TIC'; 66325S;D 




f 


f 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS* 


i 


I 

[ 


663258.D Wed Nov 25 14:20:28 2009 


Page 1 ! 

Folk OIG_PRR_038561 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\663259.D 

DCS 

4 Jul 2009 20:48 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



i 

i 

i 


U^ndance TfUT 6'^3259U 



I 0^ . i : ...-.■ ;.: vv-. .-t : ■ , - wr ■ , : ■■....... 

hr[^-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7,50 8^ 



aSO 9.00 


9.50 




Ret* Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS* 



663259.D 


Wed Nov 25 14:20:31 2009 


Page 1 


I 

i 

i 


Folk OIG_PRR_038562 


















Area Percent / Library Search Report 


1 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM7\07_03_09\663260.D 
DCS 

4 Jul 2009 21:00 

COCAINE STTysJDARD 

81 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
1500000j 

looooooi 


4|48 




500000 


i ■■ 


!Time-> 2.00 ' 2.5Q 3.5o 3.50 

4.00 4.50 5.00 

5.50 

' 6.56 

6.50 7.6o 7,50 aOO 8.50 9.00 9.;30 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

4.479 

1604764 

100. 

00 

100.00 


I 


i 


k — 


663260.D 


Wed Nov 25 14:20:34 2009 


Page l 


Folk OIG PRR 038563 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Q3-2009\SYSTEM7\07 03 

_09\663260.D 


Operator 

DCS 



Date Acquired 

4 Jul 2009 21:00 



Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STANDARD 



Vial Number 

81 



AcquisitionMeth 

DRUGS 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality 

: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 

•: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 4.48 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance” 


80 f 


8^ 


Av^ge of 4:43Blo 4:5S5Tiw»:: 


182 


60: 


40 


20 


94 


42 


! I' 

! 


105 


55 


68 


t L ^ ; 198 ^ 303 

q! ji: ■ J 138 i; j 208 222 242 258 288 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 * 220 240 260 280 300 320 


355 


Abundance’ 


80 i 


82 


■ W9: COCAINE 


182 


60 i 


401 


i 

; 94 

'i I 105 


20 ; 42 

I I j :! 

M 55 68 ' ' 

ol^ ' 


122 

i 135 ■'^2 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


jm/z-> 40 60 80 100 120 140 160 l80 200 220 240 260 280 300 320 3:0 


663260.D 


Wed Nov 25 14:20:34 2009 


Page 2 


Folk OIG PRR_038564 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q3-2009\SYSTEM7\07 

DCS 

4 Jul 2009 21:13 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


03 09\663261.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


k 


r 



***NO INTEGRATED PEAKS*** 


i - 


663261 .D 


Wed Nov 25 14:20:37 2009 


Page 1 



Folk OIG PRR 038565 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2009\SYSTEM4\07 
DCS 

3 Jul 2009 11:31 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTF 


03 09\667102.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 



667102.D 


Wed Nov 25 14:08:26 2009 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_038566 

























Area Percent / Library Search Report 




Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\07 

DCS 

3 Jul 2009 11:44 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 


03 09\667103.D 


Abundance 
1400000j 
i 1200000i 


4j05 


Trcre^Tos.iT 


1000000’ I 

: '471 

800000: ! i 

I j I 

; 600000? J I 

: i if 

; 400000; j 

i 200000? S J 

i i i! ! 

Tjme--> 2-00 2.60 3.00 3,50 4.00 4.60 "ToO ' 6.00^ 6.50 7.00 7.60 8.00 8.50 9.00 9.50 




I 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.052 

1186224 

63.91 

100.00 

4.713 

669756 

36.09 

56.46 


667103 .D 


Wed Nov 25 14:08:30 2009 


Page 1 i . 

Folk OIG PRR_038567 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

P:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\667103.D 

DCS 

3 Jul 2009 11:44 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.05 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80! 


82 


Averap of 4;0THo 4.17'4?nin.: 667T03.D f) 


182 


60 i 


40 i 


94 


105 


i 42 

20: i 


51 


68 ^ 


122 


OVrTH^'-ri r—; tt-U-,.,- 


^35 1g 165 


198 


214 


272 

243 260 288 


303 


m/z-^> 40 50 60 70 si) 90 100 110 120 130 140 150 160 itO 180 1^0 200 ‘210 2^0 2^0 240 250 2^0 270 280 290 300 


Abundance 


80; 


82 


#29rrocAW 


182 


60 i 


40' 


94 


105 


20 i '^2 


51 


68 




122 

■•114, i . 


135 


198 


214222 244 259 


272 


303 


m/ 2 -> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


667103.D 


Wed Nov 25 14:08:31 2009 


Page 2 


Folk OIG PRR 038568 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

1 

File Name : 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\07 03 

09\667103.D 

Operator : 

DCS 


Date Acquired : 

3 Jul 2009 11:44 

, 

Sample Name : 

QC MIX 


Submitted by : 



Vial Number : 

3 


AcquisitionMeth: 

DRUGS 


Integrator : 

RTE 

f 

i 

Search Libraries: 

C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C;\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality; 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 

CAS# Qual ■ ‘ 

1 


4.71 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Codeine 
Hydrocodone 


@ 000076-57-3 96 

000125-29-1 4 


:^undance 


80 i 


■'Average W4.607lo4:8'1¥min.:‘6B7T03-D{-) 


162 


299 


60 i 42 


40 ] i 


20f :l 


115 


.124 


59 


81 

70 i 94 


103 


141. 


152 




175 


188 214 


197 


229 


242 


282 


256 270 


313 


__ _40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 20O 210 220 230 240 260 260 270 280 290 300 310 
Abundance "" “ ' ' #473; Codeine @P'1484 


299 


80] 


60: 


40: 


20 i 


162 


69 


124 


229 


188 214 

198 


242 


282 


nVz-> 4'0 50 60 70 80 90 100 lib iio 130 UO 150 'l6^i7b IsiTlSO 200 210 2^0 230 240 250 260 270 280 290 300 310 


667103 .D 


Wed Nov 25 14:08:32 2009 


Page 3 


Folk OIG PRR 038569 












Area Percent / Library Search Report 


i 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03__0 9\667104 .D 
DCS 

3 Jul 2009 11:58 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 




Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


I t i 

.I- *. . 
f 


667104 .D 


Wed Nov 25 14:08:36 2009 


Page 1 


Folk OIG_PRR_038570 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F;\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661939.D 
DCS 

4 Jul 2009 14:53 

COCAINE STANDARD 

80 

DRUGS 

RTE 


Abundance" 
’ 1500000I 

1000000j 

500000; 


4|05 


T1C:W193^ 


}rime-> 2.bo ' 2.50 ' 3.00 ' 3-50 

4.00 4.50 5.00 

5.56 

6.00 ' 

6.50 ' 7.00 ' 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area 

d. 

*0 

Ratio % 

4.050 

1486944 

100 . 

00 

100.00 


661939.D Wed Nov 25 14:15:38 2009 Page 1 [“'■" 

f 

Folk OIG PRR_038571 













Area Percent / Library Search Report 


HI ^ 


Information from Data File; 


File Name 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\07 03 

09\661939.D 

Operator 

DCS 


Date Acquired 

4 Jul 2009 14:53 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STANDARD 


Vial Number 

80 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality; 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 4.05 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Avefapof4:0341o^C^^ 


801 


182 


60! 


40 




!; 105 


42 






20 




i ;| 

I 

I 

i 

i 


51 


i '1 


122 i 

j 

j 


67 

I 

i:| \l\\ ! il 

I; 

100 

,,113.' 135^ If .ji 

0^ 

40 

sb 

e'o 70' 

sb ’ bo 

lib lib ibb 140 150 ibo' lio 160 


198 


272 

207 222 242 260 : 281 


303 


300 


Abundance 


80 ^ 


60 ‘ 




20 i 42 


51 


82 


94 


105 


68 


122 


WIWCOCAIRE 


182 


.^.r 3 


135 ■’^2 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


Wz-> 40 50 6'd 70 8'0 90 100 1 io 120 130 140 150 l60 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


661939.D Wed Nov 25 14:15:39 2009 


Page 2 


( 


Folk OIG PRR_038572 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661938.D 

DCS 

4 Jul 2009 14:39 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


TOundance . .T1C;"B'6T958^E3‘' 




I »' 


■iit, 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** . 

I 


t . 



661938.D Wed Nov 25 14:13:48 2009 Page 1 


i 

i •• 

i 


Folk_OIG_PRR_038573 














Area Percent / Library Search Report 


1 


Information from Data File: 


File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661940.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 4 Jul 2009 15:07 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : DXF 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


iAbuni^ance Tl 016^61 S40.D 


iAbuni^ance Tl 016^61 S40.D 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


I 


\ 

i 


661940.D 


Wed Nov 25 14:15:44 2009 


Page 1 


Folk OIG PRR 038574 












Area Percent / Library Search Report 



Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661948.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 4 Jul 2009 16:57 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : DJR 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 



hme-> 2.00 2.50^ 3.00 ' 3.50' ' 4.bo ' 4^50" 5.00 5.50 6.00 ’ 6.bb' ' 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 





661948.D Wed Nov 25 14:15:53 2009 


Page 



Folk DIG PRR 038575 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\07 

DCS 

4 Jul 2009 17:10 


03 09\661949.D 


DJR 
31 

DRUGS 

RTE 


iAbundance. 

i 2000000) 

4 

06 

iiu:mm9:{j . ' 

i 1500000! 

i I 

! 1000000i 

I i 

i 500000i 

j I 

lim8-> 2.00 2,b 3.6 o 





3^bo 4.bo '4.50' 5.M 

5.60 6.00 

' 6.50 ’ ^00 ’ 7.50 8.00 8.50 ‘ 9.00 9.50 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

4.055 

2255441 

100.00 

100.00 


i 

i 

i 


661949.D 


Wed Nov 25 14:16:10 2009 


Page 1 j 

Folk_OIG_PRR_038576 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q3~2009\SYSTEM4\07__03_09\661949 . D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 31 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^U^ 2009 17:10 

DJR 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality; 90 


CAS# 


Qual 


4.06 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


jSbuhclance 


82 


Average of 4.4345 min.; 66TS49'D' (-) 


801 


182 

I 


60; 


40 ! 


42 


20 i 


O' 


51 


68 


105 


44i-. 


122 


135 


162 


166 


198- 


272 

208 222 242 260 , 281 


303 


40 50 60 70 80 90 100 110 1^0 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


Sundance 


8? 


^rCOCAfNE"- 


80^ 


60 i 


182 


40 j 

20 | 42 
1 : 61 


94 


105 


68 


122 


152 106 '! 


198 


272 


303 


i q: _ : ,..4; ^ J^ .^ ^ .....--.214222 . .. 269 ^ ^ _.. 

jm/z-> 40 50 60 Vo 80 90 100 110 120 130 MO 150 l6o'l}o l80 1^0 200 210 220 230 240 250 260 270 290 300 


661949.D 


Wed Nov 25 14:16:10 2009 


Page 2 


Folk OIG_PRR_038577 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2 009\SYSTEM4\0 7__0 3_0 9\661950 .D 
DCS 

4 Jul 2009 17:24 

BLANK 
DJR 
2 

DRUGS 

RTE 


jAbunclahce TIC: WIGSCTD 



;Time--> 2.00_ 2.50 3.5o 3.^0 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 O.IO 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


661950.D 


Wed Nov 25 14:16:13 2009 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_038578 



















Area Percent / Library Search Repor't 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661951,D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 33 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTF 



.4,06.TrC;;-BB-1S5i;D- 

i I I 

i 20000001 i 

I 1 H 

; ' i 

I r 

i 1500000 i j 


10000001 


5000001 


^ oL .. . 

mme-> 2.00 2.50 

3,00 3.^0 4.00 4.50 5.00 

5.50 

6,00 

6.50 7.00 1,50 8.00 8.50 9.00 


Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 


4.059 

2717870 

100. 

00 

100.00 



i ..... 



. ♦ 




661951.D 


Wed Nov 25 14:16:25 2009 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_038579 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number 
AcquisitionMeth; 
Integrator 


F;\Q3-2 009\SYSTEM4\07__03_0 9\661951 .D 
DCS 

4 Jul 2009 17:38 


DJR 

33 

DRUGS 

RTF 


i 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C;\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Qualitv': 90 
Minimum Quality: 90 



PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.06 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abunclance 


801 


8? 


Average or4:033lGr0751fun7 O' (-) 


182 


60 i 


40i 


42 


20 i 


51 


68 


94 


105 


122 


. ! . ,io^ ...... , . 

hi/z-> 40 50 60 70' 80 *90 100 l1o 120 130 140 150 l6o ITO' 180 


135 


198 




303 


222 242 259 


272 


28.8 


210 220 230 240 250 280 270 280 290 300 


Tvbundance 

i I 

80i 

^ 60^ 




#Z9rCDCAINE 


182 


40| 

20 j ‘*2 


51 


94 


105 


68 

on ::..,, j.!..j. .. . , . 

Mz-> 40 50 6b 7b 80 90 ibO lio 120 130 140 150 160 1:^0 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


122 


(35 


198 


214 


244 259 


272 


303 


661951.D Wed Nov 25 14:16:25 2009 


Page 2 


-- > . 


Folk OIG_PRR_038580 




















Area Percent / Library Search Report 


I'M 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661952.D 

DCS 

4 Jul 2009 17:51 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


i 

I 


661952.D 


Wed Nov 25 14:17:22 2009 


Page 1 


vn “ f 

Folk OIG PRR_038581 





















Area Pex'cent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Nunaber : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

P:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661953-D 
DCS 

4 Jul 2009 18:05 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


I 

I 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** ..,. 

- I • 


661953.D 


Wed Nov 25 14:17:25 2009 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_038582 












Area Percent / Library Search Report 


* **• •• 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661954.D 
DCS 

4 Jul 2009 18:19 

COCAINE STANDARD 

99 

DRUGS 

RTE 



'Abundance TTC: 66T954,0 ” i 

i i 4i05 i 

: 1500000; I 1 

I 1 000000 1 i 

I ■ i 

. I ......... f 

i 500000: 1 


|rime-> 2.00 2.50 

3.66 3.50 4.00 4.50 5.0O 

_5.50^^ 

’6.50 7.66 7.50 8.00 8.50 6.00 9.50 ; 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.052 

1317965 

100.00 

100.00 



661954.D Wed Nov 25 14:17:29 2009 Page 1 


) 

i 


Folk OIG_PRR_038583 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\07 03 

09\661954.D 

Operator 

DCS 


Date Acquired 

4 Jul 2009 18:19 


Sample Name 

COCAINE STANDARD 


Submitted by 



Vial Number 

99 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4.05 C;\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


lAburidance 


80 i 


^2 

I 


Averap'of 4.'03TTo 4.142 finin.:’M1"954X) (-) 


162 


60^ 


40- 


20 


94 


105 


42 


51 


68 . 


122 


152 


■^35144 i 


166 


198 


303 




207 222 244 259 


272 


288 


m/z-> .40 50 60 7'o 80 90 ^6o 110 12Q 130 l4o l50 160 lio 160 190 200 210 220 230 240 250 260^ 2t0 280 290 300 

lAbiindance " “ . WWrCOCPiME 


8? 


80 : 


60: 


182 


401 

20i 42 
0- 


I 94 

i 105 


51 


68 


114 135 


198 


214 


244 259 


272 


303 


. 40 50 60 70 80 90 l6o 110 120 130 140 150 160 170 iSO 190 200 210 220 230 240 250 ^0 270 280 290 300 

661954.D Wed Nov 25 14:17:29 2009 Page 2 




Folk OIG PRR 038584 
















Area Percent / Library Search Report 



Information from Data File: 


File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661955.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 4 Jul 2009 18:33 

Sample Name ; BLANK 

Submitted by 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 

REundance...tlC:'66'1^5TD‘ 


REundance...tlC:'66'1^5TD' 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 



661955.D Wed Nov 25 14:17:32 2009 Page 1 j 

i 

Folk OIG_PRR_038585 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661956.D 
DCS 

4 Jul 2009 18:46 

BENZOCAINE STANDARD 

38 

DRUGS 

RTE 


i 


Abundance 

; 95 

i 1400000; ■ 

. 

.... 

I 1200000i I 
j 1000000i I 
j 800000 ^ 
j 600000 

I 400000i 

I 200000 i 

1 ! 

i Qi ... , 




!rime-> 2.00 2.60 

3.b0 3.b0 4.00 4.50' 5.00 

5.50 ' 6.bo ' 

abo 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9,50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

1.952 

1424120 

100.00 

100.00 


— I — 


661956.D Wed Nov 25 14:17:37 2009 Page 1 j-i.- 

Folk OIG_PRR_038586 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial NuiTiber 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\07 

DCS 

4 Jul 2009 18:46 

BENZOCAINE STANDARD 

38 

DRUGS 

RTE 


03 09\661956.D 


i 1 


i 

t 

i 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

— ► 

1 1.95 

C:\DATABASE\NIST98.L 



» 


Benzocaine 

000094-09-7 

96 



Benzocaine 

000094-09-7 

93 

-i. . 


Ethyl p-acetamidobenzoate 

005338-44-3 

91 


Abundance . 

. Average on:9W^inm5-mn.:mim.U(T 

120 

i 

-■ - . 

- f 



80: 


601 


40; 


201 


0! 


165 


65 


92 


137 


41 46 52 80 ■ 73 go 87 


103108 


150 


Wz-> 25 30 35 40 4'5 50 55 60 65 70 7'5 80 85 90 ■ 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 16D 165 170 


Abundance 


#T2tf988:’Berizbcalne 


120 


80 i 



60; 



40; 



20i 


65 

27 

Oi 

39 

46 52 

60 .1 


165 


92 




137 


108 


150 


m/z-> 25 30 35 40 45 50 65 60 65 7‘o' 75 8b 85 90 o's 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145150 155160 165 170 


661956.D 


Wed Nov 25 14:17:38 2009 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_038587 


















Area Percent / Library Search Report 


j 


} 


Information from Data File: 


File Name 
Operatoi" 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661957.D 

DCS 

4 Jul 2009 19:00 

BLANK 
DJR 
2 

DRUGS 

RTE 



I 


i 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


. - * 



i 


I 

I 

I 





661957.D Wed Nov 25 14:17:41 2009 Page 1 


Folk OIG PRR_038588 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661958.D 

DCS 

4 Jul 2009 19:14 


DJR 

43 

DRUGS 

RTE 


lAbundance' 

1 2500000 195 

I 

) 2000000 

I 

I 1500000 

£ 

i 

1000000 ’ 

500000: 


^nu:Wfg58:D 


!r[me--> 


0^ 


2,00 2.50 3.6o 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 9,50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

1.955 

2450770 

100.00 

100.00 



661958.D 


Wed Nov 25 14:17:45 2009 


Page 1 



Folk DIG PRR 038589 










Area Percent / Library Search Report 




Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 


F: \Q3-2009\SySTEM4\07_03_09\661958 .D 
DCS 

4 Jul 2009 19:14 


DJR 

43 


80 i 


60 i 


40: 


201 


65 


92 


165 


137 


41 46 52 60 I. 70 79 87 101 

. - I ! r-n-v. ■ rf-r-;', r. -ri-f r-rr-!-j I-Utt-i 


108 


132 


150 


25 3^ 3^ 4^ 55^ ^ 65.. ^ ^ 85 9b 100105 lib 115 120 125 130 135140 145 150 155 160 165170 


lAbundance 


80: 


60: 


40: 


20^ 


“#W988r8enzocafne 


120 




65 


92 


137 


27 


39 


46 52 60 ., 


hl/2>*> 25^ 30 3^ 40 45 '^^^^ 75 80 85 100 lOsTio 201^ 

661958.D Wed Nov 25 14:17:45 2009 Page 2 


73 91 87 


108 


150 


AcquisitionMeth; 
Integrator : 

DRUGS 

RTE 


1 

Search Libraries: C\DATABASE\SLI. L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 90 ; 

: 90 ; 

i 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

! 

Qual j 

i 

1 1.95 C 

:\DATABASE\NIST98.L 

Benzocaine 

Benzocaine 

Ethyl p-acetamidobenzoate 

000094-09-7 

000094-09-7 

005338-44-3 

96 

93 

90 

|Sbtjndar»ce 

Average Of 1:93310 ZlWmin.: 

120 

- . 



1 • 


: f 

Folk OIG_PRR_038590 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661959.D 

DCS 

4 Jul 2009 19:28 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


Jiitiundarice . l IC; 661959,0 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


i 

i 


661959.D Wed Nov 25 14:17:49 2009 Page 1 


Folk_OIG_PRR_038591 



















Area Pei'cent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\07__03_09\661960.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 4 Jul 2009 19:41 

Sample Name : BLANK 

Submitted by ; 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


!/®undance TIC: 661^6t.D' 


!/®undance TIC: 661^6t.D' 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 

.t 


661960 . D 


Wed Nov 25 14:17:52 2009 


Page 1 


- -- >. 


Folk OIG PRR 038592 























Area Percent / Library Search Report 






Information from Data File: 

- [ 

File Name 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\07 03 09\661961.D 


Operator 

DCS 


Date Acquired 

4 Jul 2009 19:55 


Sample Name 

BENZOCAINE STANDARD 


Submitted by 



Vial Number 

38 

! 

AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 

, 

[Abundance 

.- 

1 

j 


i • 

1 

1 1200000 j j 



! 1000000 ; 

! / ; 



800000j 



600000 



400000; 



2000001 



ljme-> ^2.00 2.50 3.00 

3.50 4.00 4.50 5.bo' 6.50 6.00 6.50 '7.06 7,50 8,00 8.50 9.00 ' 


Ret. Time 

Area Area % Ratio % 

. -. i 

1.955 

1336640 100.00 100.00 



i 

\ 



661961,D Wed Nov 25 14:17:55 2009 Page 1 


Folk OIG PRR 038593 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name ; P;\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661961.D 

Operator ; DCS 

Date Acquired : 4 Jul 2009 19:55 

Sample Name : BENZOCAINE STANDARD 

Submitted by 


lAbundarice 


80 


Average of 1 .0' (-) 

120 


60: 


40: 


20^ 


i65 


65 

i 


92 


in/z-> 


41 46 52 60 


73 78 86 




137 


150 


25 30 35 40 45 5b' 55 6b‘65 7b 75 80 85 Oo' 95 100 lOS 1 io 115 120 125 130 135 140 145 lOoTsS 160 i65 170 


lAfeundance 


r 


■ #12Xr98B: BenzocaTne 


120 


80 i 


60. 


40^ 


20 


165 


65 


92 


137 


27 


39 


. 25^^ 35 40 45 60 55 60 65 70 75 80 86 90 95 100 105110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 1G0 j65 170 


661961.D 


Wed Nov 25 14:17:55 2009 


Page 2 


Vial Number 

38 




AcquisitionMeth 

DRUGS 




Integrator 

RTE 




Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Qualit 

y : 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Qualit 

y ; 90 



C:\DATABASE\NIST98.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 1.96 C;\DATABASE\NIST98.L 





Benzocaine 

000094-09-7 

9 6 

1 


Benzocaine 

000094-09-7 

96 

i 


Ethyl p-acetamidobenzoate 

005338-44-3 

91 

I 

I 


Folk_01G_PRR_038594 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
TT— AcquisitionMeth; 

Integrator : 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


Data File: 

F;\Q3-2009\SYSTEM4\07_03_09\661962.D 
DCS 

4 Jul 2009 20:09 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



Page 1 





Folk OIG PRR_038595 
























